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* 71349 - 
RIFLE, AIR, .177 calibre, DAISY, Model 853C 
FUSIL A AIR, calibre .177, DAISY, Modéle 853C 


- 71314 + 
RIFLE, AIR, .177 calibre, ANSCHUTZ, Model 380 
FUSIL A AIR, calibre .177, ANSCHUTZ, Modéle 380 


CANADIAN FORCES SMALL ARMS 


C-71-050-015/DA-003 


ARMES LEGERES DES FORCES CANADIENNES 
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* 71313 + 
RIFLE, TARGET, .22 calibre, ANSCHUTZ, Model 1403 
FUSIL DE TIR SUR CIBLE, calibre .22, ANSCHUTZ, Modeéle 1403 


71317 « 


RIFLE, BIATHLON, .22 calibre, ANSCHUTZ, Model 1827 & Fortner 
FUSIL DE BIATHLON, calibre .22, ANSCHUTZ, Modéle 1827 & Fortner 


* 71234 + 
RIFLE, SNIPER, 7.62mm, C3A1 
FUSIL DE PRECISION, 7.62mm, C3A1 


* 71336 - 


SHOTGUN, Pump, 12 gauge, REMINGTON, Model 870P 
FUSIL DE CHASSE, Pompe, 12 gauge, REMINGTON, Modele 870P 
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* 71295 + 


RIFLE, Automatic, 5.56mm, C7 
FUSIL, Automatique, 5.56mm, C7 


| - 71296 « 


MACHINE-GUN, Light, 5.56mm, C9 
MITRAILLEUSE, Légére, 5.56mm, C9 


me | 


71107 
PISTOL, 9mm, BROWNING FN, HP, No 2 MK 1* 
PISTOLET, 9mm, BROWNING FN, HP, No 2 MK 1* 


il 


Canada 


* 71108 « 


RIFLE, .22 calibre, LEE ENFIELD, C No 7 MK 1 
FUSIL, calibre .22, LEE ENFIELD, C No 7 MK 1 


* 71336 + 


SHOTGUN, Pump, 12 gauge, REMINGTON, Model 870P 
FUSIL DE CHASSE, Pompe, 12 gauge, REMINGTON, Modeéle 870P 
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* 71295 + 


RIFLE, Automatic, 5.56mm, C7A1 
FUSIL, Automatique, 5.56mm, C7A1 


* 71348 - 
RIFLE, SNIPER, .50 calibre, McMILLAN, Tactical 
FUSIL DE PRECISION, calibre .50, McMILLAN, Tactique 


*71111+ 


RIFLE, .303 calibre, LEE ENFIELD, No 4, all marks 
FUSIL, calibre .303, LEE ENFIELD, No 4, toutes catégories 


* 71327 
RIFLE, SAR, 30.06 calibre, RUGER, Model M77 
FUSIL, SAR, calibre 30.06, RUGER, Modele M77 
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71115 > 
GUN, SUB-MACHINE, 9mm, C1 
MITRAILLETTE, 9mm, C1 


ae 


* 71350 + 


LAUNCHER, GRENADE, 40mm, M-203A1, w/rifle C7A1 
LANCE-GRENADE, 40mm, M-203A1, a/fusil C7A1 


| * 71296 - | * 71267 - 


MACHINE-GUN, Light, 5.56mm, C9A1 
MITRAILLEUSE, Légére, 5.56mm, C9A1 
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* 71318 « 
PISTOL, 9mm, SIG SAUER, Model P225 
PISTOLET, 9mm, SIG SAUER, Modéle P225 


MACHINE-GUN, GPMG, Flexible, 7.62mm, C6 
MITRAILLEUSE, Polyvalente, Mobile, 7.62mm, C6 


* 71227 


PISTOL, .22 calibre, COLT, Police Target 
PISTOLET, calibre .22, COLT, Police de tir sur cible 


* 71258 - 


PISTOL, SIGNAL, 1-1/2 inch, AN M8 
PISTOLET, Signalization, 1-1/2 pouce, AN M8 


OPI - DSSPM 5 / BPR - DAPES 5 
© 2001 DND/MND Canada 
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* 71284 + 71285 + 


RIFLE, TARGET, .22 calibre, ANSCHUTZ, Model 1407D & 1407LD 
FUSIL DE TIR SUR CIBLE, calibre .22, ANSCHUTZ, Modéle 1407D & 1407LD 


* 71286 - 


RIFLE, BIATHLON, .22 calibre, ANSCHUTZ, Model 1427 
FUSIL DE BIATHLON, calibre .22, ANSCHUTZ, Modéle 1427 


* 71328 + 
RIFLE, TARGET, 5.56mm, C11 
FUSIL DE TIR SUR CIBLE, 5.56mm, C11 


* 71347 - 
RIFLE, TARGET, 7.62mm, C12A1 
FUSIL DE TIR SUR CIBLE, 7.62mm, C12A1 


*71117- 


SHOTGUN, Double Barrel, 12 gauge, LION 
FUSIL DE CHASSE, a deux canons, 12 gauge, LION 


* 71288 - 


SHOTGUN, Semi-automatic, 12 gauge, REMINGTON, Model 1100 
FUSIL DE CHASSE, Semi-automatique,12 gauge, REMINGTON, Modéle 1100 


ro 


* 71294 - 
CARBINE, Automatic, 5.56mm, C8 
CARABINE, Automatique, 5.56mm, C8 


| 71116 + 


RIFLE, Automatic, 7.62mm, FN, C2A1 
FUSIL, Automatique, 7.62mm, FN, C2A1 


——sene =" 


* 71159 + 
MACHINE-GUN, Heavy, Flexible, .50 calibre, MZHB, QCB 
MITRAILLEUSE, Lourde, Mobile, calibre .50, MZ2HB, QCB 
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* 71194 - 
GUN, GAS, 38mm, W/SAFETY LOCK 
GUN A GAZ, 38mm, avec loquet du sureté 


* 71340 - 
GUN, SUB-MACHINE, 9mm, H&K, MP5N 
MITRAILLETTE, 9mm, H&K, MP5N 


71113 + 


RIFLE, 7.62mm, FN, C1A1 
FUSIL, 7.62mm, FN, C1A1 


° 71267 - 
MACHINE-GUN, GPMG, Coaxial, 7.62mm, C6 
MITRAILLEUSE, Polyvalente, Coaxiale, 7.62mm, C6 


* 71323 - 
PISTOL, SIGNAL, 19mm, H&K 
PISTOLET, Signalization, 19mm, H&K 


° 71233 - 
PROJECTOR, PYROTECHNIC, Hand, M207 
LANCE-FUSEES, a main, M207 
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